جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة صفي الدين الحلي للبنين 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1098 رقم الصفحة من 1 إلى 9 











1 1421911098001 | أبراهيم علي حسن عبودي 00 | 56 | 52 | 6 | 6 | تهج | 
2 | 1421911098002 | أحمد حاتم كريم مجذاب || 58 | 50 | 50 | 50 | ااج | 
3 | 1421911098003 | أحمد رحيم أحمد عبيد ||| 50 | %8 | 22 | 50 | مل | 
4 | 1421911098004 | أحمد صفاء عزيز سلمان | 64 | 50 | 50 | 55 | ااج | 
5 | 1421911098006 | أحمد عدنان داود سلوم _| 59 | 50 | 50 | 54 | ااج | 
6 | 1421911098008 _| أحمد علي كاظم حسين | 53 | %8 | 21 | 341 | 

7 | 00 | آحمد تاصر سوم ریا 51| 2 | 2 1 u‏ 

8 | 19109801 | أسحاق محمد أحمد عبد | 74 | 50 | 67 | 70 | ااج | 
9 | 1421911098012 _| المجتبى باسم محمود حسين | 55 | 28 | 37 | 50 | مىل | 
0 | 421911098014 | أمير علي حسين جبار | 68 | 39 | 54 | 53 | مل | 
1 | 1421911098015 | أمير علي كريم سبتي || 565 | 24 | 80 | 50 | عل 0 | 
2 | 1421911098016 | أنصار الحسين منيب نعمةلفقة ___| 54 | 22 | 33 | 50 | عل | 
eon |‏ | اب ee o‏ كل 50 | e | sO 1 4 | a1‏ 
4 | 0 | ابراھیم على حي رج 6 | 0 | ae a1‏ 

5 | 90020 | امير وان 60 34 0 ل 32 | س 
6 | 02 باقر جیدر ھم مو em | se T59‏ 
P4 |7‏ | جاسم قاسم عبد اق موس ا ا | 2 e | O‏ 
0P |‏ | رت 35 | 0 1 25 a7‏ 

1| 1421011096026 جطر حسام غاز شبن ___ |63| 50 | ?5 1 1 | ei‏ 
0 |27 | ري eî | s6 s0 | sO‏ 
0P |‏ | جر صدام سلما جسن | 54 | 50 | n | so | a‏ 
22 | 0029 | جر محم ف | 54 | 5 | 2 | e | sO‏ 
2-7202 مم a E a a‏ كك الا اك 
4 | 1421911096031 | حسن حمدان حسب عامر 24 %19 41 
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0 
2 
2 
5 50 
4 | 0ق | | o‏ 
5 | 251106048 | حين صباح خف ين | 51 30 | 35 | | ow‏ 
8 | 1421911060040 | صين عبد ألصين جبر عيوى ‏ _ | 50 | 22 | 3ة | 34 | 

TT 7‏ السك | 2 | 1 1 الكل 
8 1420901098050 | حسين علاء جاسم غلا | 62 | 2 | 40 | 50 | س 
| 1421911050057 | سين مصود صيد هد | 50 | 28 | 38 | a7‏ 

50 50 32 50 مكمل 


8 | 1421911098062 | حيدر صالح هادي سلمان 
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رمز المدرسة : 1098 رقم الصفحة من 3 إلى 9 
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متوسطة صفي الدين الحلي للبنين 




















| 1421911098065 | حيدر كريم عزيز فالج | 38 | 

0 | 1421911098066 | حيدر محمد عطية حسن | 50 | 0 
31 |_1421911098067 | حيدر منير محمود سويف | 50 | 0 
2 ]| _1421911098068_| خلدون مريوش سلومي رباج | 50 | 0 
3 | 1421911098069 | رضا جاسم محمد جاسم | 60 | 221 
4 | 1421911098070 _| رضا حسين عبد الله علي 0000 |0 050 | 0 
5 | 1421911098071 | رضا حكيم شاكر لفتة ||| 50 | 

6 | 1421911098072 | رضارعد جبارة رحيمة | 54 | 39 | 0 
7 زين العإدين عبد ااحسين غازنفقة_ | 50_ | 250 | 0 
58 سامر خالد أبراهيم حسون | 74 | 68 )| 36 
9 | 1421911098076 | سجاد بشير جمعة موسى 00000000 | 71 | 64 | 71 | 70 | اجج | 26 
0 | 1421911098077 | سجاد جواد كاظم سعيد ||| 61 | 53 | 4 | 55 | مسل | 0 
1 | 1421911098078 | سجاد حسن عبد الله علي 10000 | 50 | 50 | 35 | 26 | مل | 0 
2 | 1421911098081 | سجاد علي سليم فرحان 1-000 |[ 59 | 33 | 34 | ©6 | مل | 0 
3 | 1421911098083 | سجاد مهدي طارش علي || 54 | 50 | 33 | 50 | مل | 0 
4 | 1421911098085 | سيد محمد مهدي سلمان شمة | 67 | 73 | 88 | 80 | نالجع | 38 
65 | 1421911098088 | سيف عدنان عاجل جليوي 020200 |20 53 | 27 | 29 | 42 | 

6 | 1421911098089 _| سيف علاء حسين خفيف 0020 | 52 | 58 | 50 | 71 | نالج | 241 
7 | 1421911098091 | صادق أياد مهدي حسين | 70 | 50 | 50 | 37 | مسل | 0 
8 | 1421911098093 | صادق زياد ياسين خضير || 4 | 38 | 32 | 27 | 

9 | 1421911098094 _| صادق مهدي صالح شمخي 11 |[_ 50 _ | 55 | عشر | 4 | مل | 0 
0 | 1421911098100 | عباس رعد حمد جواد ||| 50 | 223 | 32 | 50 | مل | 0 
71 | 1421911098101 | عباس سلام كريم وادي ||| 40 | 35 | 28 | 32 | 

2 | 1421911098104 | عباس محمد أحمد عبد 63 50 35 52 مكمل 0 
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5 | عباس مشتاق عد عبدلرضا 2 | 50 | 7 | 580 | 688 | تمع | 


















غ 

7 57 
8 12111098111 | عبد اله أحمدعزار فحن | 50 
0 | 1421911698124 | علي الرضا عبد الستارموسىمصين_ | 35 | 29 | 6 | 50 0 | 
9 | 1421911098125 | علي الهاديرعدمهلوى موسي | 50 | 28 | 31 | 35 | 
2 | 1421911090126 | علي تر حم غيم | 50 | 32 | 32 | 560 | س 

3 | 1421901608127 | علي جاسم خياص مسر | 50 | 2و | 2 | و 
58 50 30 29 مكمل 


6 | 1421911098134 | علي رياض ياسر حسان 


6 | 1421911098109 | عبد الرحمن وسام مطلك خميس |04 50 1 
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97 
عد 220 
105 


37 
6 | 1421911098147 | علي موسى صباح مرهج | 50 | 50 | 50 | 58 | ن | 208 
7| 1421911098148 _| علي نداء مجيد جاسم ااا | 39 | 50 | 5 | 53 | مسل | 
8 | 1421911098151_| غيث خضر حسن سرحان __| 35 | 50 | 28 | 39 | 
9 | 1421911098153 | فاضل عبد الكريم هاشم سوادي ا | 50 _ | 65 | 50 | ا5 | نج | 20 
110 
1 | 1421911098155 _| كرار بشير جمعة موسى | 62 | 56 | 60 | 67 | نجج | 245 
2 | 1421911098156 _| كرار حيدر جبار سلمان ا | 38 | 50 | 3 | 37 | 
83 | 1421911098157_| كرار حيدر محسن مشلوش ا | 50 | 52 | 42 | 59 | مس | 0 
4| 1421911098158 | كرار علاء قاسم سلمان اا | 62 | 69 | 60 | 88 | نج | 279 
5| 121911098159 | كرار عمر خلف حسن | 50 | 54 | 27 | 5 | مسل | 0 
6| 1421911098160 | كرار كريم رحمية حسين | 50 | 35 | 5 | 5 | مسل | 
7| 1421911098163 | ليث خالد محمود سلمان | 35 | 50 | 36 | 3⁄4 | 
8 | 1421911098164 | مؤمل أركان رحمن لفت | 50 | 35 | 50 | 37 | مس | 0 
9 | 1421911098165 | مؤمل جبرائيل على جبارة 10 |0 50 | 42 | ي4 | 6 | سس | 0 
39 50 27 29 


120 1421911087 مؤمل رحيم جبر عبد 
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1 | 1421911098168 | مؤمل طارق ذياب عليوي 4 1 
ي«' 






















محمد يشير جدوع عد 





50 33 35 34 


4 | 1421911098199 | مرتضى جاسم عطية حسن 
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8 | مصطفى أحمد أغريب غافل 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة صفي الدين الحلي للبنين 

2 ته ا 
010620 | مرتضى جاسم محمد جين 0 | 50 | : 

| 1421911098201 | مرتضى علي حطاب مولى 100 |00 38__ | 

| 1421911098202 | مرتضى عماد عباس علي 100 | 50 | 

| 1421911098205 | مرتضى نعيم كاظم عبد ا 1 | 59 | 

| 1421911098206 | مسلم صفاء نعيم محسن 10000 |00 40 | 

42 1 

فى أ 50 

64 

م 06 50 








9 | مصطفى أحمد راضي صيهود 
1421911098210 مصطفى أحمد عوفى عليوي 


142191107 مسلم عماد كشاش تركي 


للعام الدراسي 2021/2020 






57 


i 


: 


ناجح 
ناجح 


75 
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| 1421911098212 | مصطفى جعفر عبد علي عليوي | 50 | 50 | 35 | 55 | مل | 
| 1421911098213 | مصطفى رائد فالح مايع | 66 | 56 | 0 | 62 | ااج | 
| 1421911098214 | مصطفى سرمد عباس عواد | 50 | 50 | 50 | 59 | تهج | | 
| 1421911098215 | مصطفى صلاح حسن حسين | 62 | 61 | ا5 | 69 | اج | 
| 1421911098216 | مصطفى طالب جميلحميد || 41 | 50 | م | 50 | مل 
| 1421911098217 | مصطفى عباس حسن علي | 50 | 50 | 22 | 50 | مل |_| 
| 1421911098218 | مصطفى عباس كشكول سلمان | 66 | 67 | 68 | 74 | ااج | 
| 1421911098219 | مصطفى علاء كامل عويد | 41 | 50 | 57 | 29 | مل |_| 
| 1421911098220 | مصطفى ماجد عبد شديد | 84 | 87 | 94 | 6 | ااج | 
| 1421911098221 | مصطفى محمد عويد عليوي | 50 | 50 | 63 | 34 | مل >0 | 
| 1421911098222 | مصطفى محمد فرحان فهيد | 565 | 54 | 36 | 50 | مىل | 
| 1421911098223 | مصطفى نهاد شعلان سلطان | 39 | 50 | 50 | 68 | مىل | 
| 1421911098224 | معتز حميد كاملخميس | 38 | 50 | 28 | 50 | مل | 
50 50 41 52 مكمل 


14219115 


مقتدى ابراهيم ياسين عبد 
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سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1098 رقم الصفحة من 7 إلى 9 
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5 | رمز المدرسة : 1098 رة الصفمة بن ق إن و 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية + الزصافة الكافية راس E‏ 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة صفي الدين الحلي للبنين 
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0 | 1421911098259 | يوسف محمد جبر عليوي 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1098 رقم الصفحة من 9 إلى 9 
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المدرسة: متوسطة صفي الدين الحلي للبنين 


جود اشبة انوي 
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